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取扱説明書 


お買い上げいただき、ありびとラございます。 

• お使いになる前に必ずこの取扱説お書を 
お読みになり、正しくお使いください。 

•取巧説お書はご使用になるちびいつでも 
取り化せる場所に、保証書と巧に大切に保 
管してください。 


A ち険 


A 警告 




ガソリン使用禁止 
使用燃料：な油 
KEROSENE 
ONLY 

filial 


r - 么ミち意^ 

使巧厳禁 







マ化-巧- 


FW-3280S 

FW-4380S 


回回 


■巧 j まをのために必すお守りください . 1 

巧 各部のなまえ . 己 

用 使苗する場所 . 9 

使届前の準備 . 10 


即 


使用方法 


[強制通気お開放な5巧ストーブ'] 


部品のごミ主でについて 


裏表紙 




























































まをのために化ずお守り<ださい 


この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって巧の 3 段階に区分しでいます。 


A 危険 


告 

./ S \ 


この表示を巧視して、誤った取®いをすると、人が'死 c 、 重傷を負ラ危険、 
または乂おの危険び差し迫ってちじることび想定される内容を示しています 


この表示を巧視しで、誤った取扱いをすると、人び死じ、重傷を負ラ巧 
能性、または义災の巧能性か’想定される巧客を示しでいます 

この表示を巧視して、誤った取扱いをすると、人が'傷害を負ラ可能性や物 
的損害の発ちか’想定されるの客を示しでいます 


本文中の7—クは、巧の意味を表します。 

(マークの中や周辺に具化的な內客び書かれでいます。 



〇處 


このマークは、しではいけなし ir 禁止 J を表しでいます。 


このマークは J 必ず実巧しでいただ < r 指示 J を表しでいます。 


A 危険 ( danger ) 


ガソリン厳禁 

ガソリンなど揮発性の高い巧は絶巧に使用しないでください。 
义がの原因にな0ます。 



ガソリン商禁 



告 ( WARNING ) 


スプレー宙厳禁 

スプレー圧や力 t ットこんろ 
用ボンベなどを温風のあた 
るところに巧置しないでくだ 
さい。 

熱で生の旺力び上が9、爆発し、 
危険です。 


可燃性ガスほ用厳禁 

フアンヒーターを使用しでい 
る部屋で、可燃巧ガスび発生 
するをの(ベンジン、シンナー)、 
スプレーを使用しないでく 
ださい。 

义がや故障の原因にな0ます。 


寝るとを消义 

寝るとぎや外出するとぎは、 
化ず消义しでください。 
予想しない事巧び発生する 
おそれびあ0ます。 




0 


使巧 
しないで 





〇 



ごほ用前まをのために必ずお守りください 


7設置 

可燃物との距離を離す 

図に示すフアンヒーターの周囲には 
可燃物を置かないで < ださい。 

义がの原因にな0ます。 



0 

― 」レ 


1 m な上ィ 


巧 


15 cm む上 ^ 

1 m な上^ '5 cma_h 

(化平でな夫な床面に設置） 


力ーテン、可燃物巧接禁止 

力ーテンや燃えやすいをの い J 
のそばなどでは使用しない 

义巧び発生するおそれびあ 

人があたたまる目的なかほ用禁止 

巧類の乾燥や、動-植物の 
胃巧•栽巧、人のいない場所 一 / 
では使用しないでください。/^ 

予想しない事巧び発生する i XJ Xc 
おそれびあります。 


I 暦が 

:增, 


巧の場巧ではほ用しない 

义がや予想しない事巧の原因にな0ます。 


0 


力ーテンなど可燃物のそば 
振動の激しい場所 
水平でない場所、不ま定な 
場所 

不ま定な物をのせた細な 
どの下 

>風のあたる場所、部屋の出 
入□、匡巧 
人のいない場所 

(温室、阐育室など） 
>可燃性ガスの発生する場所 
またはたまる場所 


义巧の原因にな0ます。 


あの凍結などのため、換 
気び十分に巧无ない場所 
お巧や巧し入れなど、 
フアン ヒー ターび巧ね 
れる場所 

ほこ0、湿気、を属粉の 
ぎい場所 

標高1 ,000 m な上の富地 


直射曰光のあたる場所 
巧•美容院、クリーニング 
店、はんだ巧け作業所、メ 
ツキ•塗装工場などスプ 
レーや化学薬品を使ラ場 
所 


不完を燃焼の原因にな0 巧障や予想しない事巧び 
ます。 発生する原因にな0ます。 


温風が出口をふさびない 

巧類、紙などで温風吹出□、 燃焼. 
温風空気取入□をふさびないでくだ 

異常燃焼や义がの 

哉の 


換気化要 fmwz ] 

換気せずに使用しつブけないでくださ 〜 2 分)換気 ノ 
い。酸素び不足すると不完を燃焼し、 

-酸化炭素などび発生しで申青になる 
おそれびあります。 

おの凍結、地下室など換気び 
十 分に巧えない場所では使用墜篇《 r W 
しなし、でください。 
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まをのために化ずお守 0 < ださい 


高温部接触禁止 


温風に直接あた6ない本体巧に指や異物を 


燃焼かや消义直後は温風吹温風に直接長時間あたらな乂打なし、 


出□にまなど軸れないでくいでください。 


温風吹出□や燃焼•温風空 


ださい。 


お温やけどや脱水症げにな気取入□に指や可燃物•針 


やけどのおそれびあ0ます。るおそれびあ0ます。 



0 



金などの異物を入れないで 
ください。けびややけどを 
負った0、义が•感電の原因 
になります。 ^ 


0 



2使用時 

巧動にミち意 

フアンヒーターを移動する 
とぎは、义を消しで力ート 
U ツジタンクを取0出し、 
傾けないよラに静かに運ん 
でくださぃ。 阁 

ななびこぼれると 胃 
义がの原因にな0 


フアンフイルターは 

化ずほ用 

フアンフイルターを取り外 
したが態では使用しないで 
ください。 

內巧にほこりびたまり、異 
常燃焼の原因 
になります。 


異常時使用禁止 

におい、すすの発生、おの色 
など異常を感じたとぎは使 
用しないでください。 

異常燃焼のおそれびあ0ま 


〇禦り 


ブ〇 

01 


1 L 




シリコーン配合製品 
をほ用しない 

フアンヒーターを使用しで 
いる部屋や隣接する部屋で 
はシリコーン配台製品(ムー 
ス •クリーム- あ化スプレ 
-などの巧毛用ヘアートリ 
-トメント類、つや出し剤 
や防水スプレーなど)を使用 
しないでください。 

異常燃焼のおそれや着义5 
ス、适中消义、 ^ 

換気サイン点滅 
の原因にな0ま 


電源コードを傷めない 
電源 n ードに巧巧な力を如 
えたり、重い物をのせないで 
<ださい。また、高温巧に巧 
ブけたり、まねたまま使用し 
ないで < ださい。 

電源プラグを巧くときは、コ 
-ドを持って弓 I き巧かない 
でください。 

义巧や感電の原因にな0ます。 



電源プラグは確実に 
差し込む 

電源プラグはコン t ントに 
根元まで巧実に差し込み、 
傷んだプラグやゆるんだコ 
ン t ントは使用しないでく 
ださい。 

义がの原因にな0ます。 
めれたまでの巧き差しはし 
ないでください。感電の原 
因になります。^ 




〇 



A 注意に AUTI0N) 


3 


ごほ用前まをのために必ずお守りください 


3給油時 


油漏れ巧認 

□金は巧実に閉めでください。 
□金を下にしで巧漏れびない 
ことを巧かめでください。 
□金を斜めに閉めた0すると 
簡巧に□金び外れで、义がの 
おそれびあります。 



漏れを fit 認 


給油時消义 / 

給巧は化ず消义しで 
から巧つでください。^ 
义がのおそれびあ0ます。 


消义しでか 
、ら給油しこ 


〇 




居室巧給油禁止 

給巧は化ず义の気のないとこ 
ろで巧つでください。 

义がのおそれびあ0ます。 


0 


変質巧油禁止 

変質な巧(持ち越したな巧など)、1 X } 
不純な巧(巧れたな巧、水の混じ 
つでいるな巧など)を使用しないで < ださい。 
異常燃焼のおそれびあ0ます。 


4 点檢-寺入れ 

ほこ0の除去 

フアンフイ ルターは 過に1回 
な上化ず掃除しでください。 
ごみ、ほこりなどび巧着す 
ると異常燃焼のおそれびあ 
ります。 


•保管•廃棄 

分解修理.改造の禁止 

巧障•破損したら、使用しな 
いでください。不完をな修 
巧や改造は危换です。 


〇 




分解修理•改造^ 
V しないでノ 



電源プラグのお手入れ 
をする 

ときどきは電源プラグを巧 
ぎ、ほこ0や金属物を除去し 
でください。 

湿気などで絶縁不良にな0、 
义がの原因にな0ます。 




長期巧ほ用しないとを 
は電源プラグを巧く 

長期間使用しないとぎは、 
電源プラグを巧し、でくださし、。 
义がや予想しない事巧の原 
因になります。 


巧管時にしていただ<こと 

長期間使用しないとぎや、保 
冒するとぎは、化ず力ートリ 
ツジタンク、巧受皿のな巧を 
巧ぎ、おけた0横倒しにしな 
いでください。 

义がのおそれびあ0ます。 


C 〇 



廃棄するとを 

フアンヒーターを巧案する 
とぎは、化ず力ートリッジタ 
ンク、巧受皿內のな巧を巧 
ぎ取っでください。區呈^ 
灯油び入ったまま巧案すると、 
リサイクルの隐、おわめ事巧 
になるおそれびあります。 


〇 


A 注意 (CAUTION) 


ごほ用前まをのために必ずお守りください 
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る pR のなまス 


00 _か観図_00 


「まを上のごを意 J 表示 



® 運転か高温になる部分(ごを意 < ださい) 
@点検-を入れび必要な部分 


ごほ用前各部のなまえ 


— 5 — 


r をを上のごを意 J 表示 


燃焼•温風空気取入 □ 



フアンフイルターに 3 ベ-を 


お巧〇< ださい 


〇スぺーサーは化平に倒しでお使い 
ください。 

力ーテンなどで燃焼-温風空気取入□び 
ふさがれるのを防ぎます。 



ごほ用前各部のなまえ 
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る部のなまス 


00 


操作部 


00 


※図は説明のためを部点巧した状態です。 

使届上、を部点灯することはありません。 


表示の換ボタンに0ベ-をに 1 ベ-》 


ひかそめランプ01互を 


設定温度室内湿度 


給油ランプ f / lfx ) 面^ 


ひかそめボタン 圧 7 ベ-み 


タイ7 —ランプ ( P 1 慶^ 




タイマーボタン医2ベを 


チャイルド□ツクボタン I 18 ペ-》 


給ミ由 • i 

品品 ^^^^ 




運括ランプ f ホ)歴互參歴互を歷^ 

消臭消义ランプ ( pi 西互家 


チャイルド□ック 

が巧! i"i 


温度/時刻調節 

に% 



フイルターサイン 


を7 ベ-》 



運起 

入/の 



運短入/切スイッチ1 15 ぺ-を1 16 ぺ-を医 2 ベ-み 


運括延長ランプホ） 5 S > 


運括延長ボタン II 9 ベ-を 


温度/時刻調節ボタン117ぺ-を医0ベ-を121ぺ-を 


表示部の説明 


表示部は表示切換ボタンを1回巧すごとに、ブ〜 4 の順でのり換わります。 


7現在時刻表示^0^ 


設定湿度きの温度 


^ 時計台せ表示 |20ベ-'》 

設定温度卽温度 


薩？江那 



※現な時刻 をさわ せてレなし、 
ときは I -- -- I になります。 


4温度表ぉ屈(函驚搞甚ん。 ） 3 


タイ7-台せ表示121ベ-》 


設ミ温度き巧湿度 



設定温度卽51自 I 22 K-P 
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ごほ用前甚部のなまえ 


ごほ用前各部のなまえ 











ほ用ずる場所 


使用前の準備 


7 個包巧等を取りのぞぎ、フアンヒーターを取り出す 


保証書 


X 




お守〇< ださい 


〇巧包巧は保管時に化要とな0ますので、大切に保管しでください。 


10 - 


00 効果的に使用するために 00 


〇外気に接する窓の下や壁側に設置する。 


〇温風の循環を巧げない。 



〇熱に弱いな質の床面(力ーペット、木質床、置など) 
で長時間使用すると、変色、ひび割れ、そり返り 
などび発ちすることびあります。 

また、ほこ0やたばこの煙などで変色することちあ 
ります。保護のため、7ットなどを敷いで使届し 
でください。 


— 9 — 





0 〇_フアンヒーターの取り出し_00 


ごほ用前 使用前の準備 


ごほ用前使用ずる場所 












ほ用前の準備 


Do 運乾開始前の準備と確認 OQJ 


*/ 水平な場所に設置する 

ファンヒーターか’傾いた状態では使田しない 
でください。 

予想しない事がび凳ちするおそれびあります。 


P 電源プラグをコン它ント 

(100V) に差し込む # 参 

0 20 0 V 電源には絶巧に差 

し込まないでください。1 VI 
义災、感電、巧障の原因 
になります。 

〇タコ足配線はしないでく 
ださい。 

义災の原因にな0ます。 


Do 燃料 00) 


燃料は必ずな巧 （J I S 1 音な巧 ) を使用しでください。 

ガソリン、変質な'油、不純灯';由（ミちれた: CT '; 由、水の混入したの'油など）は、絶巧に使用しな 
いでください。 

異甫燃焼やが障の原因になります。 


な巧とガソリンの見分け方 


指巧につけで、息を吹きかけでください。 
(义の気のないところで） 






ごほ用前使用前の準備 


11 


■ 正しいな;巧の保管方を 

〇义気、雨水、ごみ、高温、直射曰光を避けた場所に保管 
する。 

〇容器のフタをしっかり閉める。 

〇容器は必す巧';由専届のちのを使用する。 

(乳白色の容器で保管した灯;'由は変質しやすくなります。） 


\m\ 



変質な巧-不純巧巧とは 

■変質な巧 

〇巧シーズンより持ち越したもの。 

〇高温の場所で長巧間保管したちの。 

〇曰化のあたる場所で長期間保管した 
ちの。 

〇乳白色のポ U 容器で保管しでいたちの。 
〇客器のフタが'開けであったちの。 

■不純な巧 

〇 〇ミ由な外の';由(ガソリン、シンナー、天 
ぷらミ由、機械;'由、重'油、軽';由、巧ミ由添加 
剤など）びほんのかしでも混入したち 
の。 

〇水やごみが'わすかでち混入したちの。 
〇 〇ミ由か巧剤や助燃剤を添加したちの。 


変質な巧の見分け方 


水よりかしでち色 
びついでいたり、 
すつぱいにおいの 
するちのは変質灯 
ミ由です。 


灯';由ながの\ 
ミ由•ホ:•ごみを 
入れないで！！ 



0 


グイ 


変質な巧や不純巧巧を 
使用したとまの症が 

〇においび強くなる。 

〇黄色い炎び混じる。 [15^ 

〇义力び上びらない。 

〇消义しにくし、 

〇着义しにくし、。 


巧一変質巧巧や不純灯油を 
使用したとぎの処置方法 

〇巧';由を抜き、きれいな: CT '; 由で力ートリツジ 
タンクや'油夏皿内を洗つでからご使用くだ 
さい。画呈^ ^5^ 

〇着义•消义を5回程度繰り返しでください。 

^かしにおいびしますので、換気を十分に'^ 
I 巧って < ださい。 ノ 

曰それでち直らないとぎは修理び必要となり 
ます。お買い上げの販売店にご相談くださ 
い。网^ 


〇変質〇ミ由、不純な'油か’原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でち保証の 
対象外とな0ます。 



ごほ用前 使用前の準備 
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ほ用前の準備 


巧;'由が'残りかなくなつでくると、給油 
ランプび点滅し、電吾音び鳴り、义力 
びルさくなります ぐピ-ピ 

(設定温度か’り f のときは、最大义力で燃焼します。） 


給油-•- 


C ピーピ ー; 


Z そのまま使用しつブけると約2時間後 
(設定温度が ' 卜《 < のとぎは約 30 分後） 
にな;'由びなくなり、と G 3 を表示しで 
自動消乂します 


關温度卽温度 


E G ヨ給嗦 


3 給;'由を巧い、運起入/のスイッチを巧 


すと、運転を再開します 


カートリツジタンクを取り出す 


□をを外す 

〇外した□をにゴ S 、 糸くす、ホコリなど巧 
着しないよラに注意しでください。 

〇 □金の外側を持って回すとまび巧れにくく、 
□金が'がしやすくなります。 





□金びがしにくいとき 

〇ち図のよラに、□金外側の凹部に指をひっか 
けで矢印の方向に回すと、簡巧に□金び外せ 
ます。 




給ミ由する 

〇灯';由をこぼさないよラに注意しで<ださい。 
〇ミ由量計の7割を目まに給油し、巧油をあふ 
れさせないよラにミち意しでください。 

□をを確実に問める 

〇こぼれた: CT '; 由は完をに掛ぎ取つでください。 
〇 □をを下にしでモミ由漏れか’ないことをお認 
しでください。 

カートリツジタンクを它ツトする 
〇力ートリツジタンクを t ツトした後、ファ 
ンヒーターを運んだり、ゆすったりすると、 
□をの外側び巧';由でめれる場合びあります。 



ミ 由量計 

^7割を超ぇ 
ないよラ 
給ミ由 


興 


〇 


ご扁れを確諮\ 




请かに 一 


〇 4ぺージ『安をのために化ずお守0ください』の「3給巧時_!をよく読み、を意しでください。 
〇給巧時、□金をぶつけないよラ、取0巧いにを意しでください。 

□金び変形すると;で漏れのおそれびあ0ます。 


ごほ用前 使用前の準備 


ごほ用前使用前の準備 
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運転開始 



00 


運乾を開始するとを 



運稳入/のスイッチを巧し、運転を開始します。 


運転停止かに 


記定温度室触度 




を巧す 


み 


' 運拓ランプび点'灯します。 

1 設定温度と室巧温度を表示します。 

-室内温度は、 rcjtr ら表示し、0で 
下のときは|_0を表示します。 


約40秒後に着乂します。 


()«1お認窓からおのが態をお認する^ 

广〇正常燃烧- r-X 異常燃焼 


曰青い炎で燃焼する 
〇バーナの網びホく 
なつでいでち異甫 
r ではありません 


ん * 


LLkk . 


〇青いおのかに當に 
黄色いおび現れる 


処置を巧ってください。函召> 




〇のめでお使いになるときは、防鐘;'由や耐熱蛋料が’焼け、煙やにおいが'化ることがあ 
りまをしばらくの間、部屋の換気をしなか’らご使南ください。 

1時間ほどでおさま0ます。 


運弦開始 使用方法 
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運拓停止 


00 


運おを停止するとを 



運乾入/のスイッチを押し、運転を停止します。 
運転かに 



1約6秒間、消臭消义ランプ巧)び点滅します。 


み 

約6秒後に消乂します。 

必す义が'ミ肖えたことをお認しでください。 


消臭機能- 

〇消义時に発ちするにおいの原因となる未燃ガスの発ちを抑える機能です。 

運拓入/切スイツチを巧すと、約6秒間、未燃ガスを燃焼させでから消义します。 
このときお臭消义ランプ(^巧)び点滅し、消臭機能び動作しでいることをお知らせします， 


点滅 

( fly *- 

、天 / tD ノ 


運處入/のスイツチを巧しでから、約6秒後に r カタン J といラ電磁巧が'閉じる音が' 
しますび、異甫ではありません。 

また、異常停止や短時間での運起では消臭機能は動作しません。 


お巧0< ださい 


消义は化ず運拓入/のスイッチで巧ってください。また、運拓停止後3分間は、本 
伸:巧を冷やすため、ファンび回っでいますので、電源プラグを巧かないでください。 
電源プラグを巧いで消义したり、消义をすぐに電源プラグを巧くと、巧障の原因に 
な0ます。 


運弦停止 使用方法 
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室温の調節 


m 雜懐巧禱 


く- わ 

、只_ V 自 

運転； 

入/のノ 


チヤイル阳ツク 


お度/時刻調節 


ひかえめランプ\ 、、 

ひかえめボタン 

チャイルド□ツクボタン 


\温度/時刻調節ボタン 


Do 設定温度を上げるとを-下げるとを0 0] 


温度/時刻調節ボタンを巧し、設定温度を調節します。 

曰室巧温度をめやすに設定温度を調節しでください。 

〇設定温度は,？〜3日での範囲と、偉にル乂力)、(ィ，情に大义力)に調節できます。 

曰現在時刻表示にしでいるときは、表示切換ボタンを巧し温度表示にしでから調節しでくだ 
さし、。 


設定温度を上げるときは… 


設定温度を下げるときは… 


運転かに 


運転かに 


应1尽圆。。013日帕り ,I 


[可刮互>吟1 / Pl^lLol 


を巧す を巧す 

或ピ、》 をポッ〉 

1回巧すごとに1ですつ上びります。 1回巧すごとに1ですつ下びります。 

-ひかえめ運輯- 

〇フアンヒーターびお部屋の暖まり具合を自動的に判斷し、身体に感じる温度を変える 
ことなく、暖かさを保つよラ燃焼量を抑え運おします。 


ひかえめ運振にするとぎは… 
運転かに 


ひかそめ運振を瞄除するとぎは… 
ひかそめ運転かに 


磁 



ひかをめランプび 
点巧します。 


を巧す 



1ひかえめランプび 

消灯します。 


を巧す 



〇狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、あるいは秋□や春巧など外気温が'比較的 
高いときに室内温度が'設定温度より上がることが'あります。あついと感じたときは運 
起を厚止しで < ださい。 

〇室内温度の表示は、室内平巧温度のめやすです。設置方るなどにより必ずしち暮暖計 
の温度とは一致しないことか’あります。 


室温の調節 使用方法 
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チャイルド□ックの使い方 


Do チャイルド□ックをセットする 00] 


ルさなお子さまのいたすらや、運起誤操巧を防止したいときにお使いください。 

チャイルド□ックボタンを巧し、じットします。 

運転中、運転停止中のどちらでち t ツトでぎます。 


チヤイル阳ツク 

しし^ 


Cfe ) 


をピツと鳴るまで 
約3妙間巧す 


運稳かは… 


運掠を停止でぎる 


設を温度き内温度 

III I 

Mgfi，a ■の 


チャイルド□ツクサイン 

び表示されます。 


運短を延長でぎる 


、 


運転 

、入励 J 


を巧す 




、ピツピ乂 


を巧す 


〇再度、運拉を開始する場合は、チヤ 

ィル阳ック誦^で< たぶい 。 J _ 

運稳停止かは… ） 

〇チャイルド□ックの稱除な夕 W ま、操作が'できなくなります。 



〇電源プラグをコンじントから抜いたり、停電したときは、チャイルド□ックび稱除 
されます。再度、 t ットし直しでください。 


00 チャイルド□ックを解除する 00 


チャイルド□ツクボタンを巧し、稱除します。 

運転中、運転停止中のどちらでち解除でさます。 


チヤイル阳ツク 
(JiW し） 




をピツと鳴るまで 
約3秒間巧す 


設定温度室内温度 

の； 


チャイルド□ツクサイン 

び消えます。 


チャイルド□ックの使い方 使用方法 
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消しちれ消义装置と運面延長 


禱禱 


グ己、 

運転 

、 入/の 


点滅 \ 
\消真消乂 ，1 


チヤイル阳ツク 

iclillijli 


ミ品度/時刻調節 


表示の換ボタン, 


\運起延長ランプ 
\温度/時刻調節ボタン 運起延長ボタン 


消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運輯開始後約 3 時間で自動消乂します 

燃焼巧り時間のお知らせ ) 

約 3 時間で自動消乂する前に、運お延長ランプと電さ音でお知らせします。 


S 動消义 10 分前 


S 動消义 5 分前 


白動消乂 

(運転開始から約 3 時間経週） 

原吗 




な 1° ッポ、り 

ッポ、分 

ポ 

運起延長ランプ点滅 


運起延長ランプ点滅 


運起延長ランプ点巧 

7 回電さ音が'鳴る 

N . ^ 


7 回電さ音が'鳴る 


7 回電寺音が'鳴り、自動ミ肖乂 


白動消义せずに運稳を継続したいときは… 



>運拓延長ボタンは燃焼残り時間のお知らせを巧った 
ときに限らす、運拓延長ボタンを巧したときから、 
さらに約 3 時間運起を継続します。 


寝るときやか化するときは、消し忘れ消义装置には巧らず、 I 必ず運拓入/切スイッチ 
で消义しでください。予想しない事巧び発生するおそれびあ0ます。 


Do 消しちれ消义装置と運乾延長 OQJ 


お巧0< ださい 


消し忘れ消义装置と運弦延長 使用方法 


— 19 — 


現巧時刻の合わせ方 


00 


おを時刻の合わせ方 


00 


時計としで使ラときやタイ7-運乾を使用するときは、現在時刻を合わせ 
でください。 

現在時刻合わせは、運転中、運起停止中のどちらでち巧えます。 


^在時刻を午後8時30分にさわせるとき 

時計ちせ表示にする<1因0^3 


域 



設定温度」室触度 


I 時計台せ表示と時計表示び点滅し 
ます。 


を巧す 


2 現巧時刻を合わせる 


訟定湿度きの湿度 


または 


磁 


り和孤 5'0 

一 jjii I 、 ノ 


〇時計は肌姐から巧ろ9を表示し 
ます。 


を巧す 


〇を巧すと1分道み、く]を巧すと1分戻ります。 

く]またはりをしばらく巧しつブけると10分単位で卓をりびできます。 


3現在時刻表示にする 


域 



を巧す 


齡温度室触度' 

誦孤 5' 0 


現在時刻表示になるまで、表示切 
換ボタンを巧しでください。 


現在時刻の含わせ方 使用方法 
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タイマー運転のほい方 


わ 



運転 


/チ巾イル阳ック 

ictilliJIi 


温度/時刻調節 


タイ 7- ランプ 
タイマーボタン 

表示切換ボタン 


運起ランプ 
運起入/のスイッチ 


\温度/時刻調節ボタン 


Do タイ7—運乾開始時刻をセットする 00] 


タイ7—運輯を使用するときは、タイ7—運転開始時刻を合わせでください。 

現巧時刻合わせ、タイ7-運拉開始時刻合わせは運お中、運拉停止中のどちらでち巧えます。 

f タイマー運稳開始時刻を午前6時30分にするとき ） 


現巧時刻び合わせであることを確認する 





を巧す 


設定温度き内温度 

画? [13] 


2. タイマーさせ表示にする<1互]<1互] 





設定温度 I 室内温度 

に威 


を巧す 


3 タイ7-運転開始時刻を合わせる 

r -、 誠温度室内温度 

がこはり 

イ _ の-が — U'JIU 

をみ\ \ を巧す心^_ 


を巧す 


〇現巧時刻を合わせないとタイマー 
運転はできません。 

〇現巧時刻の合わせちは、20ページ 
を参照しでください。 


タイマーさせ表示と時計表示び 
点滅します。 


〇時計は 日础 から巧ろ3を表示しま 
す。 


〇を巧すと1分進み、く]を巧すと1分戻ります。 

〇または〇をしばらく押しつブけると10分巧位で卓送りびできます。 


タイマ—運弦の使い方 使用方法 
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じツトした時刻になると自動的にタイ7—運乾を開始し、安をのため、約1時間 
で自動消乂します。約1時間で自動消乂する前にタイ7 —ランプと電さ音で 
お知らせします。 ベ而^^ 


S 動消乂10分前 


S 動消义5分前 


之 \_ Ly ' 


之 \_ Ly . 


ッポ 义^ 

自動消乂 

(タイ7-運転開始から約1時間経過） 


タイマーランプ点滅 
7回電3音び鳴る 


タイマーランプ点滅 
7回電さ音び鳴る 


蠻, 


ピッポ、ん 


タイマーランプ点滅 
7回電さ音び鳴り、白動消义 


自動消义せずに運拉を継続したいとぎは、タイ7—ボタンを押し、タイ7—運起を解除しで < ださい。 


タイマー運輯待機中 


タイマー運輯中 


運転 

、入 m 


タイ 7- ランプび 

消巧します。 


を巧す 



を巧す 


I タイ 7- ランプび 

消灯し、運起を継 
続します。 



〇電源プラグをコンたントから抜いたり、停電したときは、再度、現在時刻を合わせ、 
タイ7-運転開始時刻を t ットし直しでください。 

〇地震びあったときは、もラ1度イからたツトし直しでください。 


I 1度タイマー運転時刻を合わせると、巧回からは 4 、 5 を巧ラだけで同じ時刻に運転び 
開始できます。 


■ 


夕運乾状態にする 


運転 

、入/取 


\ \を巧す 

ち タイマー運乾待機中にする 


運拓ランプび点のします。 

運起中は、運拓入/切スイツチを巧す必要はありま 
せん。 



を巧す 


〇運拓ランプび消灯し、タイマーランプび点灯すると、 
たツトび完了します。 




〇タイ7-運起のじツトをしでから運起入/のスイツチを巧すと、タイ7-運おび锅除され 
ますので、ごを意ください。 



弦の使い方 使用方法 
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曰ちの点検•手入れのしかた 


お守0< ださい 


〇点巧-ま入れを巧ラときは、化ず運拓を停止させ、本化びちえでから電源プラグを 
巧き、点巧•ま入れを巧ってください。义災ややけどのおそれびあります。 


00 


ご使用のたび I ; 


00 


本化の周适に巧燃物はないか 


0 



油漏れ、油のたまり、油のにじみは 
ないか 

異甫びあるときは使用 ^^^10 
を中止し、お買い上げ|\) 

の販売店にご相談くだ v-y ^ 

さ'い。 ， . 、\ 


本化のごみやほこりを巧き取る 

柔らかい巧でからおきするか、ラすめた中性洗剤をしみ 
込ませた巧でおいでください。 

本体をベンジン-シンナーなどでおかないでください。 


〇 



00 


週に1回な上は 


00 


フアンフィルタ-のほこりを取るミなフィルタ-の茄言為ルタ-の 

A フアンカノ一 


〇 


。 巧し巧 ^I 取 U 巧な巧 

l^r m 


燃焼•温風空気取入 □ 


上のツマ=を巧し、下のツメをはめで 
ま前に持ち上げるから上部を巧す 


お巧0< ださい 


フアンフイルターをフアンカ八’一に取りなけたまま、掃除機などで強くこするよラ 
にすると、フアンフイルターび破損することびあります。 I 必ずフアンカバーから 
フアンフイルターを取り外し、強い力をかけないよラにおま入れしでください。 


(00 


1ヶ月に1回な上は 


00 


巧震自動消义装置の点検 

燃焼中にゆすると消义するか確認しでください。 

消义しない場合は修理び必要ですので、お買い上げの 
販売店にご相談ください。 


〇 


消乂しますか？ 
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日常の点檢•ま入れ0しを 点巧•その他 


00 


1ヶ月に1回な上は 


00 


巧夏皿巧の点検をする 

力ートリツジタンクに直接かを混入しなくでち、設置場所の温度変化などで結露により力一 
トリ ツジタンク内にかびたまり、 ミ由フイルター、ミ由夏皿内に流入する場合が'あります。 

かか’混入しでいた場合は、25ぺージの2に従い、水を取りのぞいでください。 


5皿内にがび 
混入すると 



• 給油ランプの点滅び止まらない 

•着义 S スしたり、異常停止する ( E 日？ ' E 旧) 


油フィルターの点検*掃除をする 

む下の手順に従い、点検-掃除を巧つでください。 


ィルタ- 
水やごみび 
たまつでいると 




• 給油ランプの点滅び止まらない 

•着义 S スしたり、異常停止するけ日?、 i 5 [ぶ 


力ートリツジタンクを抜き、ミ由フィルターを確認する 


ミ由フイルターにの'油を入れ、持ち上げる。 





灯';由が'水滴のよラに落ちる。 
または、をく落ちない。 

〇 

I '油フィルターび目ブまりし 
でいます。 

〇 

2に従い、掃除しでください。 



巧;'由び糸を引くよラに落 
ちる。（約10砂） 

〇 

ミ由フイルターは目ブまり 
しでいません。 

〇 

正甫です。 


2 ミ由フィルターはきれいなな;'由ですすぎ洗いし、乾燥させる 


ミ由フイルター 


- ミ由フィルターはきれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみ 
などを取りのぞさ、巧などで灯油をおぎ取ったあと、 
曰陰に置いでよく乾燥させでください。 

ミ由フィルターに水分び残っでいると、巧'油び落ちす、 
-給巧ランプび点滅します。 

洗淨後の巧'油の処分は、巧'油をお買いホめになった 
販売店にご相談ください。洗淨後の'灯';由を使届する 
とが障の原因となります。 


日常の点檢•手入れのしかた 点な•その他 


—^4 — 





















脚璋-異常の見分け方と処置方法 


00 修理を依巧する前に_00 


なの症状は故障ではありません。修理を依頼される前に 1 度ご確認ください。 
〇着义時 


症 状 

原 因 

すぐ着义しない 

〇ホ熱時間び約40秒必要です。 

〇給;'由直後は: CT '; 由び送;'由経路に回るまで時間びかかります。 

2、3回着义動巧を繰り返しでください。 

「ジー_!、「カタン J と音か’ 
する 

着义するための動巧音です。 

異甫ではありません。 

な)めで使用するとさやの 
ミ由びなくなり、再び着乂 
するとき白煙が’出る 

巧';由の気化ガスが 7 X - ナに巧分回らないと、このよラな症 
状び出ることびありますび、異甫ではありません。 


〇燃焼時-消义時 


巧管のしかた（長期巧使用しない場さ) 


なのま順に従ってフアンヒーターを保管しでください。 

ブ 


2 


1 電源コードを束ねる 



j|| 



B 

明 

^0^ 



プラスチック製の容器を使用した場合は、 
長時間そのまま、放置しないでください。 


〇別売のスポイトを用意しでいます。スポイトをご使届されますと、巿版の 
給';由ポンプで巧けきらなかった: CT '; 由び巧き取りやすくなります。 X ス■ポイト 

スポイトの購入をご希望される場合は、お買い上げの販売店にごミちでください。" ¥16已 




J フアンフイルターとミ由フイルターの掃除をする 

<2^ 

タフアンヒーター本体のミちれを拉:き取る <1 を 3 

〇フアン ヒーターを箱に入れる 

フアンヒーターは、湿気のかない場巧に保管しでください。 


お守0< ださい 


フアンヒーターを傾けた0、横倒しにしないでください。 

巧漏れなどによ0、义巧のおそれびあ0ます。 

力ートリツジタンク巧と巧受皿ののな巧は完をに巧ぎ取っでください。 
ななび巧っていると変質し、巧障の原因にな0ます。 

な巧は翌シーズンに持ち越さず、使いぎるよラにしでください。 


症 状 

原 因 

のめで使届するとき煙 
やにおいび化る 

防鐘';由や耐熱塗料が'焼けるためです。しばらくの間、部屋の換 
気をしなびらご使用ください。1時間ほどでおさまります。 

炎の色びピンク、または 
オレンジ色になる 

超音波すの加湿器を使届すると起こります。かに含まれる 
カルシウム分による反応です。 

炎の色びときどきチラ 
チラとホくなる 

空気中のほこりが'燃えるためです。 

バーナの網び巧くなる 

青い炎の中に常に黄色い炎び現れなければ、異甫ではありま 
せん。 

室温を高めに設定しで 
も室温び上びらない 

部屋が'広すぎる場合に起こります。 

室温を低めに設定しで 
ち室温び下がらない 

狭い部屋や断熱のよい部屋でご使田のとき、あるいは秋□や春 
先など外気温び比較的高いときに室温が設定温度より上びるこ 
とが'あります。あついと感じたときは運起を停止してください。 

室内温度表示び部屋の 
暮暖計と一致しない 

室温の表示は、室内平巧温度のめやすです。設置ちをなど 
により必ずしち暮暖計の温度とは一致しないことが'あります。 

運拉中または消乂直後 
に r ポコ_!、レ X キツ J など 
の音びする 

金属が'熱により瞭張-収縮するためです。 

異甫ではありません。 

運転停止を、約6抄後に 
「カタン_!と音びする 

消义時の動作音です。 

異甫ではありません。 


巧障•異常の見分け方と処置ちま 点な•その他 


保管のしを 養•その他 


— 25 — 


— 26 - 











巧障 • 異ちの見分け方と処置方法 


〇〇 _異常の原因と処置のしかた 


何らかの異常で表のよラなエラー表示や症状び現われたときは、適のな 
処置を巧つでください。 


表示部(エラー表示） 

原因（安を装置） 

処置ち 法 

— 

一時停電した、または電源ブラ 
グび巧けかかっているため、白 
動消义した 

(停電安を装置び作動） 

電源プラグを確実にコン t ントに差し 
込み、運拓入/切スイッチを押し直す。 

C n 1 

しし M 

地震(約震度5な上)や強い振動、 
衝撃を夏けたため白動消乂した 
(巧震白動消义装置び作動） 

周囲の巧燃物、機器の損傷、油のあふ 
れなど異甫びないことをお認した後、 
運拓入/のスイッチを巧し直す。 

こ 广•二, 

〔しに 

こ广〇 

C し〇 

着义 S スしたり、';由フイルター 
や;'由晋皿内にかやごみびたま 
ったため、白動消义した 
(点义安を装置び作動） 

(燃焼制御装置び作動） 

ミ由夏皿巧のかやごみを取りのぞき、油 
フイルターはか分をよく乾燥させたを、 
運拓入/切スイッチを巧し直す。 く 24 ベ-ジ 1 

C 广广, 

C U t 

室温び異常に高温 （40 で上） 
になったため、有動消义した 
(室温異常高温防止装置び作動） 

設置ちるを確かめ、運拓入/のスイッチ 
を巧し直す。 

\ 

1 

/ 

こ no 

C UJ 

\\\ 1 /// 

BUS 

///1 \\\ 

\ \ 1 / // 

/ /1\\\ 

燃焼•温風空気取入□やファン 
フイルター、温風吹化□が'物で 
ふさびれたり、ほこりびたまっ 
たため、白動消乂した 
(遇熱巧止装置び作動） 

〇燃焼-温風空気取入□やフアンフイ 
ルター、温風吹出□の障害物を取り 
のぞさ、掃除した後、運振入/のス 
イッチを押し直す。 

〇処置を巧つでち繰り返し巧動すると 
ぎは使用を中止し、お買い上げの版 
売店にご相談ください。 129 ベ-み 

こ ，二1 

C 13 

\\ 1 // 

//1 \\ 

密閉した部屋で使届した場合、 
不完全燃焼（部屋の空気の異 
常状態）を防止するため、白動 
消义した 

(不完を燃焼防止装置び作動） 

部屋の空気を入れ琶えでから運起入/ 
のスイッチを巧し直す。 

(使届中は必ず1時間に1〜2回換気する） 

運起延長ランプ 
点 ：) j 

(19 ページ参照） 

燃焼を開始しでから約3時間 
が'経週したため、白動消义した 
(消し忘れ消义装置び作動） 

運起入/切スイッチを巧し直す。 

運起ランプ点滅 
運転延長ランプ点滅 
t rr 表示 

運拓入/のスイツチび押しつ 
ブけられたため、自動消乂し 
た 

表示-操作部周巧の障害物を取りのぞ 
き、コン t ントを入れ直しでから運拓 
入/のスイッチを巧し直す。 

こ nr し-この 

1 UU » tu 

修理.点検が'必要な巧障です 

表示内容を控えた後、電源プラヴを巧 
ぎ、お買い上げの販売店にご相談<だ 
さい。 129ぺ-を 


巧障•異常の見分け方と処置方る 点検•その他 
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巧障び考えられますので、お買い上げの販売店にご巧談ください。幽と^ 

巧障したまま使用しつブけると、す想しない事巧び巧生するおそれびあります。 


症状 

原 因 

処置ち法 

運おを開始 
しない 

チャイルド□ツクがじツトされで 
いる 

チャイルド□ックを解除する。 <18ベ-’：; 1 

給;'由ランプ 
の点滅び止 
まらない 

の'油びなくなった 

給;'由する。 〈13ベ-ジ 1 

力ートリツジタンクび変おしでい 
る 

〇ミ由フィルターに巧油が'たまつでいる 
ときは、油フィルターの点検•掃除 
をする。 〈2 心- ジ 1 

〇ミ由フィルターに巧油が'たまつでいな 
いとさは、カートリッジタンクを新 
しいものと交換する。 1裏表紙> 

ミ由フィルターや油夏皿内に水やご 
みびたまっでいる 

油フィルターの点検-掃除をする。 

义力び上び 
らない 

お'油ランプび点滅しでいる 

く 24ベ-’：; 1 

給'油ランプび点滅しでいる 

給;'由する。 く13ベ-’：; 1 

密質巧;'由-不純なミ由を使苗した 

く12ぺ-ジ 1 

曰ミ由夏皿やタンク巧のな';由を巧き、 
きれいなな';由で洗ラ。 <2 心-':;1 

〇着义-消义を己回程度繰り返す。 

かしにおいびしますので、換気を'\ 
、十分に巧って < ださい。 ノ 

異甫燃焼を 
起こす 

く15ベ-ジ 1 

変質巧;'由-不純:) J 油を使用した 

<12べ-ジ| 

部屋の換気び不十分 

換気を十分に巧ラ。 く 2ベ-ジ 1 

フアンフィルターにほこりびたま 
った 

フアンフィルターの掃除をする。 

<23ベ-ジ 1 

においが強 
い 

巧'油びなくなった 

給;'由する。 <13ベ-ジ 1 

変質な;'由-不純な';由を使用した 

く12ベ-ジ 1 

油夏皿やタンク内のな;'由を巧き、きれ 
いなな';由で洗ラ。 <24ベ-ジ 1 

巧';由びこぼれたり、漏れでいる 

使用を中止し、お買い上げの販売店に 
ご相談 < ださい。 129ベ-み 

ミ由び漏れで 
いる 

力ートリツジタンクを入れたまま 
移動した 

不純な;'由を使用した <1 2 ベ-ジ 1 
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保証とアフターサービス 


〇巧証について〇〕画〇修理を依賴するとまは〇 


参保証書(別添が） 

販売店で必要事項を記入しでお'渥ししま 
すので、記入内客をお確かめのラえ、内容 
をよくお読みのあと、大切に保管しでくだ 
さい。 

参保証期間 

保記期間はお買い上げ日から本化3巧間 

です。なお、保証期間中でち有料となるこ 
とびありますので、保証書をよくお読みく 
ださい。 < T 而习 


〇補修刷離部品について〇 


>巧修届性能部品とは、その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 

>本ファンヒーターの補修届性能部品は、製 
造巧のり後6年保ちしでいます。 


〇ご不明な点欄するご’臓は〇 


巧のよラなことでお困りのとぎは、アフタ 
-サービスご相談窓□にご相談ください。 

\ mmm > 

• 使用ちをびよくわからない 
• お手入れ方るびよくわからない 
• 異甫時の対処ちをびわからない 
• ご拉居等で近くに修理しでくれるお店 
びわからない 


〇 r 放障•異甫の見分け方と処置方る"こ従っ 
でお調べ<ださい。 〈26ベ-'：; 1 〈27ぺ-ジ 1 〈28ぺ-ジ I 
〇処置を巧っ でち 直らないとぎは、ご使届を 
中止し、必す電源プラグを巧いでから、お 
買い上げの販売店にご相談<ださい。 

その際は、;夕の事項をご連絡 < ださい。 

品 名：ダイニチブルーヒーター 

型巧の呼び： 30ぺージ I 化様 I に記載 
お買い上げ曰：保証書に記載 
症 状：エラー表示など、 

でぎるだけ詳しく 

参保証巧間中 

修理に際しましでは、保証書をご提示 < だ 
さい。保証書の規定に従って、販売店が'修 
理させでいただきます。 

参保郭巧間び過ぎでいるとぎ 

修理すれば使届でさる場合には、ご希望に 
よ0有料修理させでいたださます。 

参修理料を 

技術料+部品げ (+ 出張料)などで構成され 
でいます。 


お巧0< ださい 


>修巧などでフアンヒーターを移動す 
る場さは、化ず;ちま皿巧のな;でを巧 
いでください。な巧びこぼれると义 
災の原因にな0ます。<25^ 


部品交換について 


部品交換び必要な際は、お買い上げの販 
売店、または（お）曰本石ミを燃焼機器保 
守協含で巧ラ技術管理講習含修了者(石 
'ぶ機器技術管理±)、または技術講習含 
修了者 （ 点検整備± ) のいる販売店など 
にごの頼ください。 


お巧0< ださい 


>フアンヒーターの修巧* ^ 

部品交換は、お客様個人^^^ 
では絶巧に巧わないでく y 
ださぃ。 

けびややけどのおそれびあ0ます。 


保証とアフタ—サ—ビス•部品交換についで 点検•その他 
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定期点検のおずすめ 


2シーズンに1回の定巧点検をおすずめします。 

長期間ご使届になりますと機器の点検び必要となります。 

点検を夏けないと、予想しない事故び発ちするおそれびあります。 

未がに事がを防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または 
修理資格吾〔(財)曰本石'油燃焼機器保守協含 ( TEL 03-3499-2928)〕 で巧ラ技術管理講習含 
修了吾(石';由機器技術管理±)のいる店などに点検の頼されることをおすすめします。（有料) 


長年ご使用のフアンヒーターの点検を！ 


仕様 


型す の 

呼 び 

FW -3280 S 

FW -4380 S 

種 

類 

気化す-強制适気お-強制が流お 

点 义 ) 

5 す 

連続放電点乂 

使 用 t 

然料 

巧油 （JIS 

1音:0ミ由） 

燃魁； 省き畳 

最大 

0.311 L/h 

0.418 L/h 

が々巧/日負里 

最ル 

0.072 L/h 

0.082 L/h 

幅居 •中■わ 

最大 

3.20 kW 

4.30 kW 

口ち ノ J 

最ル 

0.74 kW 

0.84 kW 

騒 音 

大义力 

35 d 己 

38 d 巨 

(正 面） 

ル乂力 

24 d 己 

25 d 巨 

ミ由タンク 

客量 

5 .C 

) L 

，献お纖巧 n ま閣 

大义力 

16.1 時間 

12.0 時間 

化々府継航ロブ同 

ル义力 

69.5 時間 

61.3 時間 

焊進補を 

木造 

15.0 m 2(9 置)まで 

18.0 m 2(11 置)まで 

惊竿胆壬 

] ンクリ-卜 

20.0 m 2(12 置)まで 

25.0 m 2(15 置)まで 

がぉブを 

置台込 

429 mmx 371 mmx 294 mm 

435 mm X 436 mm x 313 mm 

高さ X 幅 X 奥巧 

本体 

429 mmx 330 mmx 255 mm 

435 mmx 395 mmx 265 mm 

質 量 

約 7.8 kg 

約 8.7 kg 

電源電圧及び局波数 

100 V 己 

.0/60 H z 

〇 W 最大ミ肖費電力 

390/390 W (点乂ネリ期に短時間発生） 

化 1口 | M 4> 

巧雨献 

焼時 

114/114 W (大义力時） 

143/143 W (大义力時） 

消費電力 

58/ 58 W (小乂刀時） 

62/ 62 W (ル义力時） 

ま を i 

奠置 

停電まを装置、巧震 S 動消乂装置、燃焼制御装置、点乂まを装置 

不完を燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消乂装置 

その他の 

装置 

室温異常高温防止装置 


愛情点検 


定巧点檢のおずずめ•仕様 点巧•その他 



口 
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部品のごを文について 


巧の補修用性能部品を破損した0紛失したとさ、別売部品は、お買い上げの販売店にごミ主で 
ください。その際は型す召、部品咨をはつぎりとお伝えください。 



補修用性能部品 



カートリッジタンク （タンク）□金 

タンク）□金付 ¥800 

¥4,000 


油フイルター フアンフイルター 

¥500 ¥1,000 


この価格は本フアンヒーター用です（税別）。他の機種はこの限りではありません。 

また、価格はず告なく変更することびあります。 

その他の部品についではお買い上げの販売店にご相談くださし、。 

V_ J 


0巧ザニザて美がザ会ぶ 

干95日-1295新潟県白根巿大ま北田中 780-6 
ホームぺージ http :// www . dainichi - net . co . jp / 


東京営業所干 101-0021 千げ田区外巧田 2-13-7 ダイニチ巧田ビル巧 03(3258)3841 が) 
大阪営業所干 564-0044 大阪府吹田巿南金田 2-6-6 巧06 (6330) 1431が) 

仙台営業所干 984-86 引仙台巿若林区卸の 3-1-15 巧 022(235)8621 が) 

新潟営業所干 950-1295 新潟県白根巿大ぎ北田中 780-6 巧025 (362)1 140が) 

高崎営業所干 370-0043 群馬県高崎巿高関の345 な027 (328) 日501が) 

ま都宜営業所干 320-0838 ぎ都有巿吉野 2-1-12 巧 028(636)941 1が) 

ちち匡営業所干461 -0028 S 古屋巿東区東大曽根の本通 7-789-1 第一生命ビル巧 052(721 )6677 が) 
広島営業所干 731-0137 広島巿安佐南区山本 1-4-25 巧 082(875)8851 が) 

福岡営業所干 812-0014 福岡巿博を区比恵の 16-24 第六よしみビル巧092(474)0731が) 



不明な点に関するご相談 


• 使苗ちるが'よくわからない 
• おま入れ方をびよくねからない 
• 異甫時の巧処方まびねからない 
• ご起居等でおくに修理しでくれる 
お店びわからない 


アフターサービスご相談窓□(通話料無料） 

TEL 01 20-468-1 1〇 
FAXOI 20-468-220 


受刷き間 （11 月〜1月）9:00〜19:00はは〜17:00まで、日 
( 2月〜10月）9:日日〜12:日日、13:日日〜17:00 


祝曰•年末年始は休み） 
は•日-祝日は休み） 


















